WIKTOR BORDOLO ABONDI 


urzędnik kolei państw. b. porucznik rezer, 


przeżywszy lat 39, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 5 Stycznia 1894 r. | 


Stroskana żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i pobożną Publiczność na wyprowadzenie" 
zwłok, które odbędzie się w Poniedziałek dnia 8 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu pod L. 5 
przy uliey Siemiradzkiego wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


